94                                          Mehrwellige Strome.
und bildet fiir die Oberschwingung der Spannung einen um so besseren KurzschluB, je geringer sein Ohmscher Widerstand ist.
Als Folge  der ungleichen Kurvenformen von Strom und Spannung   gilt  ferner,   daB   fiir   einen  Kondensator   das Verhaltnis   der
Effektivwerte — kein direktes MaB fiir die Kapazitat ist. 1st P =VJSPx2j so ist der Ladestrom
daher
J _ P =
Der Wurzelausdruck ist fiir eine Simiskurve gleich I, fiir andere kann er stark da von abweichen.
Fiir die dreieckige Spannungskurve war nach S. 92 der Ladestrom rechteckig. Hier ist also
y3                   n
daher
T       01/1*
= 1,100)0.
P         n Bei einer Induktivitat (mit kleinem Ohmschen Widerstand) ist
daher
Dieser Ausdruck weichfc im allgemeinen wenig von 1 ab. Fiir das Dreieck war z. B. die Stromkurve aus 2 Parabelstiicken zu-sammengesetzt (s. S. 92, Fig. 79). Hier erhalt man
V3
n
Die Selbstinduktion kann daher wesentlich genauer gemessen werden. Um eine Kapazitat durch Strom- und Spannungsmessung zu bestimmen, schaltet man sie mit einer veranderlichen Induktivitat dritte Oberwelle, die einzelnen Effektivwerte sind: ^ = 0.159 Amp.,        J3 = 3,0 Amp.,        </5 = 0,079 Amp. usf.
